Atualizei minhas planilhas sobre aborto, mortes maternas. Bem técnico, sem 
muita opinião. Fiz um exercício estatístico, comparando mortes maternas 
por aborto (SUS) com estimativas de aborto, isso mostra como eles estão 
superestimando. Também comparamos mortes maternas por aborto legal x 
numero de abortos legais. Se alguém admitir que a estimativa de abortos 
clandestinos (AGI ou PNA) é correta, precisa admitir que o aborto legal 
apresenta 2,8 a 5x mais risco que um aborto clandestino, o que parece um 
absurdo né. Logo, a conclusão mais lógica é que PNA 2016 e metodologia 
AGI estão acima de qualquer medida razoável 


